Dear PT.Riau Andalan Pulp and Paper 


Tam writing this letter to express my interest for the right position. I am very interested and 
believe that my gualification and experience would fit for right position. 


I earned a Bachelor's in Geophysics with a3.1 GPA of 4.0 scale. I am a strong and effective 
communicator and able to work in various environment. I consider myself a highly-focused 
and self-motivated person I am experienced in operating Microsoft Office and some software 
in geophysics/physics and I can speak English well. 


I have attached my cover letter,resume, Undergraduate Certificate and Transcript for review. I 
believe that you will find that my qualifications meet all of your requirements. I hope you 
will consider my resume. 


Thank you for your time. I am looking forward to hearing from you soon. 


Kinds Regards, 


Douglas Hutajulu 


Douglas Hutajulu 
Geophysics Engineering 


About Me 


An engineer, interested in Earth and Environmental Science. | graduated 
from Geophysics Engineering looking for a company where i can use my 
skill in oil and gas industry, mining, etc. | understand basic concept about 
geology and some geophysics method. 
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Microsoft Office 


Coreldraw @ Seminar Nasional Capturefest BEM KM UPNYK 
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Education 
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Pada Lapangan “Erangel” , Kabupaten Solok, 


Geophysics Engineering UPNYK Provinsi Sumatera Barat 
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Olah Raga 1 
Pendidikan Agama 
Widya Mwat Yasa 
Kimia | 

Bahasa Indonesia 
Fisika 1 

Geologi Dasar 
Geomorfologi Dan SIG 
Matematika 1 


Pengantar Teknik Geofisika 


Bahasa Inggris 
Fisika 2 

Petrologi 
Praktikum Fisika 2 
Praktikum Petrologi 


Pendidikan Kewarganegaraan 


Pendidikan Pancasila 
Geologi Struktur 


Instrumentasi Geofisika 


Matematika Terapan 
Olah Raga 2 


Perambatan Gelombang 


Perpetaan 
Praktikum Perpetaan 
Prinsip Stratigrafi 
Statistik 

Endapan Mineral 
Fisika Matematika 1 
Metode Numerik 
Metodologi Riset 


Praktikum Seismik Refleksi 


Ilmu Lingkungan 
Seismik Refraksi 
Seismik Refleksi 


Eksplorasi Gravitasi Dan Magnetik 


Fisika Matematika 2 
Geokimia 
Geologi Lapangan 


Judul Skripsi : 


KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, 
RISET, DAN TEKNOLOGI 


FAKULTAS TEKNOLOGI MINERAL 


Jl. Babarsari 2, Tambakbayan, Yogyakarta 55281 Telp. /Fax (0274) 486911 
Email: ftm@upnyk.ac.id ; Home Page: http://www.ftmineral.upnyk.ac.id 
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Fakultas 
Program Studi : Teknik Geofisika 
Program Pendidikan : Sarjana 


Pengantar Geothermal 

Praktikum Gravitasi 

Praktikum Magnetik 

Praktikum Seismik Refraksi 
Termodinamika Geofisika 
Sedimentologi 

Praktikum Eksplorasi Elektromagnetik 
Praktikum Eksplorasi Geolistrik 
Praktikum Komputasi Geofisika 
Eksplorasi Elektromagnetik 
Eksplorasi Geolistrik 

Geologi Minyak Dan Gas Bumi 
Komputasi Geofisika 

Pengolahan Data Seismik 
Geofisika Teknik Dan Lingkungan 
Fisika Gunung Api 

Seismologi Gempabumi 
Interprestasi Data Seismik 
Eksplorasi Geofisika 

Geologi Teknik 

Penaksiran Cadangan Mineral Logam 
Perencanaan Dan Manajemen Eksplorasi Geofisil 
Pengantar Teknologi Pertambangan 
Hidrogeologi 

Analisa Potensi Geothermal 

Desain Survey Seismik 

Eksplorasi Batubara 

Kuliah Kerja Nyata 

Proposal Skripsi 

Atribut Seismik 

Kolokium 

Eksplorasi Air Tanah 

Geofisika Well Logging 

Metode Perhitungan Cadangan 
Pengantar Teknik Pengeboran 
Geoenterpreneurship 

Fisika Batuan 

Skripsi 
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ANALISA PERSEBARAN ENDAPAN MANGAN MENGGUNAKAN METODE GEOLISTRIK KONFIGURASI 
DIPOLE-DIPOLE PADA LAPANGAN "ERANGEL" KABUPATEN SOLOK, PROVINSI SUMATERA BARAT 


Jumlah SKS Kumulatif : 146 SKS : 7 September 2015 
Indeks Prestasi Kumulatif 13.06 : 18 Desember 2020 
Predikat : Sangat Memuaskan 


Tanggal Masuk 
Tanggal Lulus 


